


CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 





2 FASE - 12º RODADA 





Defensa y Justicia Banfield 
20/08/2021 ós 20:15 
478 Nicotós tomotino 
O Estácio Ivorberto Tito Tomaghetto tElorencio Voreto) 
o) 
Gabriel Hachen & ar 
Adonis Frias & 55 
er À Alexis Maldonado 
so Nicolás Linares 
Lda Estatísticas 
Defensa y Justicia Banfield 
53 Posse de bola (%) 47 
462 Total de passes. 384 
79 Passes corretos (%) 73 
13 Total de chutes 10 
3 Chutes no gol 2 
4 Escanteios 6 
12 Faltas cometidas 18 
8 Escalações 
Defensa y Justicia Banfield 


22, Ezequiel Unsain (c) 
2. Adonis Frias 
6. Nazareno Colombo 
13. Alexis Soto 
11. Carlos Rotondi 
4 19. Gabriel Hachen 
427. Hugo Silva 
1a 
7. Walter Bou 
29. Francisco Pizzini 





vin Gutiérrez 


4 33, Rodrigo Contreras 


1. Marcos Ledesma 
f'3. Marcelo Benitez 
14. Franco Paredes 
28, Juan Rodriguez 
5. L Fedele 
16. Lautaro Escalante 
20.1 González 
23, Braian Rivero 
24. Hugo Fernández 
1/30. Raul Loaiza 
ts. Miguel Merentiel 


Banco de Reservas 


1. Facundo Altamirano 
2. Alexis Maldonado 
6. Luciano Lollo 
17. Gustavo Canto 
32. Emanuel Coronel 
5. Nicolás Linares & 
10. Jesús Dátolo (c) 
11. Agustín Urzi 
422 Juan Álvarez 
27. Nicolás Domingo 
49. Juan Cruz 


21. Facundo Cambeses 


19, Alexis Sosa 





Leonardo Hores 


Gregorio José Tanco 





3. Franco Quinteros 
14. Gonzalo Miceli 
28. Matias Nahuel González 
30. Valentin Barbero 
17. Mauricio Cuero 
1.18. Ramiro Enrique Paz 
29. Luciano Pons 





